超音波式ぺットボトル加湿器 

品番 KX-51UP 

取扱説明書 

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 

♦この商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「取扱説明書」を 
最後までよくお読みください。 

♦お読みになつたあとは、いつでも見られるところに大切に保存してください。 


本製品はアロマ水、アロマオ 
イルなどはご使用になれませ 
ん。ご使用になりますと故障 
の原因になります。 
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安全上のごミ主意 


ご使用の前に、必ずお読みくださし、。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必 
ず保なしてください。 

* ここに示したま意事項は、本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然 
に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』と階 
意』に区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 


A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 
される内容を示しています。 

A ま意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想 
定される内容を示しています。 


図記号の意巧と例 



( S ) 記号は、「してはいけないこと」を意味しています。 

図の中に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)が描かれています。 

を 

>記号は、「しなければならないこと」を意巧しています。 

図の中に具体的な指示内容(左図は差し込みプラグをコンセントからあいてください)が巧かれています。 


A 警告 


AC アダプターの コー ドを傷つけ 
たり、破損したり、加工したり、無 
A 理に巧げたり、引っ張ったり、ねじ 

^ った 0 、 たばねたりしない 

>1 また、重いをのを載せたり、挟み込 

ホ化 んだり、加工したりすると電源コー 

ドび破損し、火災•感電の原因になり 
ます。 

お手入れの際は必ず AC アダプタ 

W -をコンセントから抜く 

AC ごをジ^一 感電やけびの原因になります。 

を抜く 

異甫時にばくさい臭いなど）は、 
運転を停止して AC アダプターを 

A コンセントから巧く 

^ 異常のまま運転を続けると乂災や 

AG ァ々フター感電の原因 1 しなります。運転を停 
を巧 < 止してお買い上げの販売店または 

当社サービスセンターにご相談く 
ださい。 

改造はしない。また、修理技術を 

L ソがの人は、分解したり修理をし 
ない 

乂災•感電•けびの原因になります。 
分解禁止修理はお買い上げの販売店または 
当社サービスセンターにご相談く 
ださい。 

W 幼児の手の届く範囲で使用しない 

使用禁止 

めれた手で、 AC アダプターを抜 
を差ししない 

感電の原因になります。 

め 。;- 酿 

へ フ长槽部のお手入れに塩素系 • 酸性 

(\1 タイプの洗を剤は使用しない 

L 洗を剤び残 D 、 ち S ガスび発をする 
原因になります。 




























安全上のごま意 


A 警告 


0 

使用禁止 


水めれ禁止 


0 

禁止 


AC アダプターのコードや 差し込みプラグが傷んだり、 
コンセントの 差し込みび緩いときは使用しない 

感電•ショート•発乂の原因になります。 



水につけたり、水をかけたりしない 

ショート•感電•乂災の原因になり 
ます。 


吹出□や本体のずを間にピンや 
針金などの異物を入れない 

感電やけびの原因になります。 



〇 

排水ち向か5 


排水方向から排水ずる 

排水方向を誤ると、本体内部の電 
気部品に水び入り、乂災•感電•シヨ 
ートの原因になります。 



A 迂局 

^ 使用時むがは、 AC アダプターを 

龙一]ンセントか日巧く 

AC ノ甲^イター けびや故障の原因になります。 

を巧く 

^ 不安定な場所には置かない 

水びこぼれて床をめらしたり、故障 
禁止 の原因になります。 

/〇 使用中や使用直後はお手入れを 

ツしない 

禁止 けびの原因になります。 

/〇 使用中は本体を持ち運ばない 

水びこぼれて床をめらしたり、故障 
禁止 の原因になります。 

A 吹き出しダクトをはずしたり、収納 

したまま運転しない 

^ 水が飛び散りホを濡らしたり、 

ダクトがを形する原因じなります。 

^ 使用中はペットボトルに手をふ 

娜。なぃ 

誤動作して、故障や変形の原因にな 

A AC アダプターをコンセントか!5抜 
U くとをは、コードを持たずに、必ず 

ア AC 7 ダプターホイ本を J 寺コてな< 

屈て裳 g 鑑ョ-卜して発乂することび 

ときどきは電源コンセニ 
ラグの点検を 

コンセントにほこりびたま 
A と湿気び加わることで電巧 

乂災の原因になることびあ 
プラグの コンセントの周 

点検拱溫補 

さどさ掃除を \J 
してください。*^ 11 

ノトゃプ 

つている 
访流れ、 

0 ます。 

非/1け心 

す 

ペットボトルの水はご使用のつ 
V ど新しい水道水に入れ替える 

水を 水檀部に残っている水ち、ご使用 

入れ替える のつど捨ててください。 
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ご使用にあたってのお願い 

故障などを防ぐために、必ずお守りください。 


ぺットボトルをはずして使用したり、化の 
用途には使用しない 

ホや机を濡らしたり故障やけがなどの原因 
になります。 


吹出□をふさがない 

カーテンやタオルなどで吹出□をふさぐと故 
障の原因になります。 


巧結に注意する 

凍結のおそれがあるときは水タンクや本体の 
水を捨ててください。ず結すると故障の原因に 
なります。 

ぺツトボトルを本体にセツトしたあとや、本 
体に水が入ってるときは、移動させたり持ち 
運んだりしない 

水がこぼれて周囲を濡らしたり、機器の中 
に水が入って故障の原因になります。 


加湿しすぎない 

加湿しすぎると周囲をめらしたり、故障の 
原因になります。 


旅行などで持ち運ぶときは、排水してよく 
水分を拭き取る 

水分が残つたまま、かばんなどに入れると、内 
容物を濡らしたり本体や AC アダプター内部に 
水が入り破損や事故、故障の原因になります。 


ガスコンロの近くで使用しない 

不完全燃焼の原因になります。 

タンスや家電の上に設置しない 

不意な水漏れによる家具の'汚損、家電の故 
障の原因になります。 

本体内のお手入れをこまめにおこなう 

お手入れをしないで使い続けると、水あか 
やごみなどで'汚れ、性能が低下したリカビ 
などの繁殖や悪臭発生の原因になります。 



/ ~ N 


白粉について 


霧の蒸発に伴ない機器の周辺に 
白い粒状のちのが残ることがあ 
ります。これは、発生する霧の中 
(水道水）に含まれるカルシウム 
やマグネシウムなどのミネラル 
分です。有害なものではありませ 
んび、加湿された空気が精密機 
器などの内部に入りますと蒸発 
した後に白粉が生じ、作動不良 
など故障の原因になる場合があ 
ります。 

V ♦ 


14 




























ご使用にあたってのお願い 


適した設置場所 


( T 設置場所について） 

本機は「超音波」ろ式を採用している加湿 
器です。 

この方式の性質上、霧に含まれる水分が周 
辺に付着することがあります。設置に際し 
ましてが下のま意をよくお読みになり正し 
くお使いください。 

♦パソコンやテレビ、音響機器、精密機器(携帯電話 
など)の上やおくには設置しないでください。 
機器に水分や r 白粉*」び付着して、故障の原因 
になります。 

♦壁やカーテン、家具、ふずま、障子、ポスターなど 
に直接、の出□か5出る露び掛か6ないようにし 
てください。これ日のものに直接、吹出口か5出る 
霧がかかると、濡れてシミになつたり、霧に含まれ 
る「白粉*」が付着ずることびありまず。 


* 白粉について 


霧の蒸発に伴ない機器の周辺に白い f 立状のものが残ることがあります。これは、発生する霧の中 (7 j < 道水)に含 
まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分です。有害なものではありませんが、加湿されたを気が精 
密機器などの内部に入りますと蒸発した後に白粉が生じ、作動不良など故障の原因になる場合があります。 


( f 適した設置方法: ） 

♦安定した テーブル などの 
上に吹出□を夕則に向け 
て設置します 



周辺に巧き出す霧をさえぎるものや紙類など湿 
気に弱いものがないことを確認してください。 

ご使用の環境(温度/湿度)を件により、霧にさ 
まれる水分が周辺に多少付着することがあり 
ます。 


次の場所では使用しない 


直射日光びあたる場所や暖房機の上または近く 

変あ•変色したり、誤作動することびあります。 


吹出□か5出る霧が家具や家電製品•パソ 
コン•精密機械•壁•力ーテン•天井などに直接 
あたるところ、おぶびその近< 

しみびついたり、変色や変_ 

形、故障の原因になります。 

特に電気製品やパソコン 
などは湿気や白粉*の影 
響を受けやすく、故障を引 
さ起こす原因になります。 

* 水の中のカルシウム分などび 
かたまつてでさたちの。 






[〇_〇1 

[〇^ 


人がよく通るところ 

ぶつかったり、電源コードに弓 I つかかると、 
加湿器び倒れて水び 


こぼれたり故障の 
原因になります。 




湿度の高いところ 

故障の原因になります。 



カー ペットやふとんなどの上 

水びこぼれたり誤作動や故障の原因になります。 
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各部のを前とはたらう 






AC ァダプター 



デコ レーシヨンシール 



殺菌ボールカートリッジについて 

殺菌力ートリッジアダプターユニット 
じある殺菌ボールカートリッジは、ご 
使用になるペットボトルの中の水を殺 
菌するものです。ボールに触れても人 
体 や 動植物 じは無害です。 


殺菌力ートリッジ 
アダプターユニット 

な下の点にごま意ください 

参幼児の手の届かない範囲でご使用ください。 

力ートリッジから殺菌ボールを取り出さないで〈ださい。 
参殺菌ボールを直接口に入れたり飲んだりしないでくださ 
い。 

•当製品に使う水を殺菌する目的な外にはご使用にならな 
いでください。 

参殺菌ボールカートリッジは、ご使用じなる水を殺菌する 
ものであり、周囲の空気を殺菌して洗ミ争するものではあ 
りません。 

♦殺菌力ートリッジ アダプターユニッ トの交換の目をはご 
使用になられてから約1年間です。 
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使いかた 



•付属の殺菌力ートリッジアダプター ユニッ トの口（キャッスが合わないぺットボトルは使わない 
でください。 

* 水漏れや故障の原因になります。 

• アルミボトルや変形したペットボトルは使わないでください。 

* 水漏れや故障の原因になります。 

• ご 使用時は殺菌力ートリ ッジ アダプター ユニッ トをしっかり締め付けてください。 

* 水漏れや水溢れ、故障の原因になります。 

参 ペットボトルの表面ラベルを剥がすときに カッターなどでペットボトルに傷をつけないで ください。 

* ぺットボトルに傷や巧があると水漏れや水溢れ、故障の原因になります。 

参 500 ml を超えるペットボトルは使わないでください。 

* 重 むが高くなり、転倒の原因になります。 


ご使用前の準備（ぺットボトルに給水する） 


1 300〜 500 ml の空のペットボトルを用意す 
る 


2 


ペットボトルをよく水洗いし、表面のラべ 
ルをはびす 

参飲料の成分が完全になくなるまでよ < 水洗いし 
てください。飲料の成分が残ったまま運転しま 
すと、異臭の原因になりまず。 


3 


ペットボトルに水道水を入れる 


♦ア□マオイルや、ち香剤、温水(40でむ上)、 
洗剤、化学薬品などは絶対に入れなし巧くだ 
さい。故障の原因になりまず。 


参本体には直接水を入れないでください 



ボトルに水を入れす 
ぎると殺菌力ート 
リツジアダプターユ 
ニットを閉めたとき 
に水があふれます。 


4 本体に付属している殺菌力ートリツジ 
アダプターユニットをペットボトルの □ 
にしっかり取り付ける 



アダプターユニット 





キャップを下に向けてボトルを 
程く押し水漏れがないことを 
巧認してください。 






















使いかた 


ご使用前の準備（本体の準備） 


付属の デコ レーシヨンシールは、お好みで本体側面(給水ランプな外の場所)に貼り付けて 
ご使巧ください。詳しくは デコ レーシヨンシールの説明書をご参照〈ださし、。 


下図のように本体の上ふたに吹き出しダクトを取り付ける 


吹き出しダクトは必ず取り付け 



2 


殺菌力ートリッジアダプターユニットの向きを合わせて、ボいレ差し込み口にペットボトルを 
差し込む 


>ペットボトルを差し込んだあとは、ペットボレレに触らないでください。水が必要な上に供給 
されて、水漏れや故障の原因じなります。 


































使いかた 


運転ろる ※水を入れたボトルを本体にセットするまでは運転しないでくださし、。 


AC アダプターのプラグを本体の 
電源ジャックに差し込む 


電源スイッチを「乂 J にします。 
参水權内のムードライトび点なしまず。 

参露がかき出しダクトより出はじめまず。 



AC アダプターをコンセントに確実 
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使いかた 


ボトルの水がなくなった5 


加湿運転中にボトルの水びなくなると給水ランプが点!打し、 
自動的に運おを停止しまず。 

参電源を「切」にして < ださい。 

♦続けてご使用になる場合は、 

7ぺ-ジ WF お耐他;誦 の手順でボトルに給水してください。 


給水 




参水がなくなる直前に給水ランプび点滅したり、霧の吹き出しが不安定になることがありまずが 
故障ではありません。 

♦給水ランプび点打しているときは、水位センサーにより運転を停止していまず。 

このげ態で本体を動かずと、振動子び作動して周辺を濡5すことがありまず。 

必ず電源は「切」にしてください。 




が水のしかた 


1 AC アダプターをコンセントか日巧いて、 
プラグを本体からはずず 


Q 吹き出しダクト•上ふたを本体からはずず 

吹き出しダクト•上ふたをはずすときは、 
テーブルなどの安定した場巧で本体を 
しっかり固定してください。 

固まが弱いと、上ふたがはずれた反動で中 
の水が飛び散ることがあります。 


3 本体を図の方向にかたむけて排水ずる 

•排水のあと、本体に付着した水分は、 
柔らかい布でがきとってください。 


A 警告 


•排水時は必ず AC アダプターをコンセント 
から抜いて、プラグを本体から巧く 
ショートや感電の原因じなります。 

•必ず排水方向か日排水する 

排水方向を誤ると、ショートや故障の原因になります。 
参送風孔から水を入れない 

内部の電気部品に水がかかり、ショートや故障の原因 
になります。 



排水時に送風孔から 
水が入らないように 
十分を意して〈ださい。 




























お手入れ 


C お手入れのしかた） 


氏るなと ♦お手入れの際は、必ず AC アダプターをコンセントから巧き、プラグを 
1=1 本体からはずしてください。 


ご使用にならないときは、必ずボトルと本体の水を捨てて〈ださい。 

また、継続してご使用いただいているときも、1週間に1回は水をすべて捨ててお手入れ 
してください。 


本体 


♦本体が側は、水を含ませた柔らかい巧でミちれを}式き取ってくださし、。 



お手入れの際、デコレーション 
シールが はがれないようにごミち 
意ください。 


A 汪 后、 

参本体の丸洗いはしないで < ださい。感電や故障の原因になりまず。 

参シンナー、ベンジン、ミガキ粉、たねしなどを使用しないでください。 
変質•変色の原因になりまず。 


上ふた • 吹き出しダクト ■ 

殺菌力ートリッジアダプターユニット 


流水で水洗いのあとやわ5かい巧で拭き取る 

♦細部のミちれは歯ブラシなどで取り除いてくださし、。 





















お手入れ 


霧化部•水位センヴーなど （ 1週に1〜2回 m 上) 


♦水を浸した柔らかい巧で付着した 
ちれを拭き取ってください。 

参細部の巧れは、付属のブラシで落 
としたあと、柔5かいなで拭さ取つ 
てください。 



♦振動テの表面に付着し 
た巧れは、付属のブラシ 
を軽くあてて落としたあ 
と、柔らかい巧で拭き取 
つて < ださい。 




参水位センサーの周りに付着している巧れやゴミなどを付属のブラシで落としたあと、 
柔5かいなで拭き取ってください。 


抗刷 W - 


•振動子の表面を金属ブラシや金属へラ、研磨 
剤入りのタワシやミガキ粉などで絶対にこす 
5ないでください。変おしたり傷がつくと加湿 
量げ弱くなつたり、故障の原因になりまず。 



—fatfiMi - 

水位センサーは定期的にお手入れしていただを、いつも清潔な状態にしてお使いください。 

水位センサーは数日間お使いいただきまずと、センサーの周辺に水道水のミネラル成分が括晶 
(巧れ）となって付着してきます。 

このよラなげ態のまま使いつづけまずと、水位センサーが誤作動して振動子の故障の原因と 
な0まず。 













































保管 


(3 呆管のしかた) 


• お手入れしたあと、分を拭きとり、よく陰干し 
してください。 

•よく陰干ししたあと、本体内や殺菌カートリッジ 
アダプターユニッ トなどに残り水がないことを、 
確認してください。 


•本体をポリ袋などで包み、元の姻包ケースなど 
に入れて、湿気の少ないところに保管してくだ 
さい。 




消耗部品を依頼される場合は「保証とアフターサービス J をご覧ください。 （心 16ページ 
参照） 


名巧 

品番 

お菌力ートリッジアダプターユニット* 

EX -0520-00 

吹き出しダクト（ピンク） 

EX -0195 -CP 

吹き出しダクト（ブルー） 

EX -0195 -CB 

吹き出しダクト（グリーン） 

EX -0195 -CG 


殺菌カートリッジアダプター ユニッ トの交換時期の目安は約！年です。ただし、使用頻度により異な 
ります。 

































修理を依頼される前に 


r 故障かな？」と思ったときは、次の点をお調べください。 


このよラなとを 

お調べいただくこと 

処置のしかた 

霧び出ない 

•AC アダプターカ 《 コンセントと本体の電源ジャックに確実に 
差し込まれていますか？ 

正し〈接続してください。 


参給水ランプが点なしていませんか？ 

(ボトルの水がな〈なっていませんか？） 

ボトルに水を補給して 
ください。 


参吹き出しダクトを正し〈取り付けていますか 

巧き出しダクトを正し< 
取り付けてください。 

ligate 

霧の出び悪い 

•振動子のま面に水あ力、などの巧れ力咐着してしなせんか？ 

振動子をお手入れしてく 
ださい。 

llegg ^ 

水が漏れる 
水がおれる 

参ボトルの殺菌力ートリッジアダプターユニットカんっかり締 
まっていますか？ 

殺菌力ートリッジアダプター 
ユニットをしっか y 締め付け 
てください。 


•ペットボいレに傷がついていたり、巧が開いていませんか？ 

ペットボいレを交換してく 
ださい。 


參ペットボト J い户本体(こア□マオイルなどを入れてし、ませんか？ 

ア□マオイルなどはご使用 
になれません。本 f が垢帆 
破!の厕になります。 


給水ランプび 
点;ずる 

♦水が無くなる直前ではありませんか？ 

冰位のを動により給水ランプが点滅することがあります。） 

故障ではありません。 


ブーンと音び 
する 

♦モーターが回転する音です。 

故障ではありません。 

- 

AC アダプター 
が 1 默 、い 

♦通電により暖力、くなりますが、安全性には問題あ y ません。 

故障ではありません。 

- 



















品 番 

KX -51 UP 

適合ペットボトル容量 

300 〜 500 ml 

電 源 

DC 24 V (付属 AC アダプター) 

連続加湿時間 

約10時間^ 

(500 ml ペットボトル満水時） 

加 湿量 

約 50 m ン h … 

外形寸法 

幅 105 X 奥巧 65 X 高さ 75 mm 

付属品 

AC アダプター 

殺菌カートリッジアダプターユニット 
お手入れブラシ 
デコ レーシヨンシー ル 

質 量 

0.26 kg (本体のみ） 


※加湿量-連続加湿時間は、室ミ品20で- 500 ml のペットボトルを使用した場合です。 

※加湿量-連続加湿時聞は、室温や湿度環境、壁、巧のネオ質、部屋の構造、使用している暖房機 
などの環境を件によって大幅に左右されますので目まとしてください。 









保証とア フターサー ビス 


〇 この製品にはイ呆証書がついています。 

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡 
しいたしますので、内容をよ〈お読みのうえ大切 
に保存してください。 

@ 巧証期間はお買い上げの日から1年間です。 
保証期間中でも有料になることがありますので、 
保証書をよくお読みください。 


® イ呆証期間後の修理は 

販売店または当社サービスセンターにご相談く 
ださい。 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望 


により有料修理いたします。ただし、補修用性能 
部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。 
を)巧修用性能部品とは、その製品の機能を維 
持するために必要な部品です。 


-この製品についてのご質巧は- 

株式会社 シー•シー•ピー 八潮サ—ビスセンタ— 

干 340-0801 埼玉県八潮巿八條1477 (名鉄運輸八潮営業所内) 
TEL .048-933-3388 / FAX .048-933-3372 
営業日月曜〜金曜(但し、祝日は除きます。） 

お電話受付時間 9:3 0 〜 17 : 0 0 



株式会社シー•シー•ピー 

本 社：〒111 -0043 東京都台東区前お 2-5-4 TEL .(03)5806-3507 (グイかレイン) 

大阪支店：〒 550-0002 大阪市西区江戸堀 1-8-1 4肥後橋 SK ビル4階 TEL .(06)6444-21 22(代） 























